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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Rectificatie Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2016-2017 


Datum: 10 november 2015 
Kenmerk: CvTE-15.02158 

Voorlichtingspublicatie 

College voor Toetsen en Examens 

De tijdvakken voor het studiejaar 2016-2017 van de centrale examinering mbo zijn op 15 juni 2015 
vastgesteld met het kenmerk CvTE-15.01441, en bekend gemaakt in de Staatscourant Nr. 17816, van 
1 juli 2015. 

In de tabel van Periode 5 is in de publicatie van 1 juli 2015 de start en eind datum verkeerd weergege¬ 
ven (respectievelijk 9-5-2017 en 26-06-2017). Onderstaande tabel van Periode 5 geeft de juiste start en 
einddatum: 8-5-2017 respectievelijk 25-06-2017 
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Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2016-2017 worden op de internetsite Examenbladm- 
bo.nl geplaatst. De instellingen zullen over deze plaatsing en rectificatie tevens worden geïnformeerd 
via Examenbladmbo.nl. 
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